اعتماد اثنم عشر سغيرا جديدا 
لدم صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني 


استقيل صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني يوم 7 جمادى الثانية 1417ه موافق 30 
اكتوبر 1996م بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الاجانب الجدد الذين قدموا 
لجلالته اوراق اعتمادهم كسفراء معتمدين لبلدانهم لدى جلالته. 

ويتعلق الامر بالسادة: 

. الفريدو جيرو بينتوس: سفيرجمهورية الاوروغواي. 

وليام هاج فاليرتون: سفير المملكة المتحدة البريطانية. 

ديونيسيون كوديلاس: سفيرالجمهورية اليونانية. 

. سيد محمد حسين: سفير جمهورية الينغلاديش الشعبية. 

ادواردو ندونغ ايلو نزانغ: سفير غينيا الاستوائية. 

عادل صلاح الدين الجزار: سفير جمهورية مصر العربية. 

. مارك فان ريسلبيرغ: سفير المملكة البلجيكية. 

بوزيدار غاغرو: سفير جمهورية كرواتيا. 

فانبيش هانغريك جان: سفير المملكة الهولندية. 

مارسيليو ديدبي: سفيرجمهورية البرازيل. 

سوكرو توفان: سفير الجمهورية التركية. 

. حسين سبحاني نيا: سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية. 

وخلال هذه المراسم التي شهدتها قاعة العرش خاطب العاهل الكريم السفراء الجدد 
بالكلمة السامية التالية: 

الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه 

حضرات السادة 

إننا نرحب بكم في بلدكم هذا. ورغم أنكم تأتون من قارات 
مختلفة ولكم لغات مختلفة وحضارات مختلفة فإن مايجمع بينكم 
وبيننا هو محبتنا في السلام والوئام. ومع الأسف نرى الآن في 
جميع أنحاء الملعمور إن هذا السلام وهذا الوئام في خطر وعلى 
وشك الانهيار. وبالأاخص نحن قلقون جدا لما يجري في الشرق 
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الأوسط ذلك لأن ذلك المسار السلمي الدي عملنا له منذث سنين 
وتعتصبيير وتواضع وكتمسان نرى أنه أصبح في خطر وعلى وشلكى 
الانهيار. 
وكيم طذه عبن ارم اميد كر ا معاد 
الودية وعواطف الصداقة والأاخوة ودعواتنا لهم باللصحة والعافية 
ولشعوبهم بالهناء والرخاء. 

لا ا ااي لاض تو لدب 
المغربي الشقيق لبلدكم أسابيع وأشهرا كلها حافلة بالتجديد في 
28 ل كلذو فى بطي السفراء لتكون 57 0 بالنسبة ١‏ اليهم 
وبالنسبة لدكراتهم وتفكيرهم وتخمينهم. 

مرة ريم ليد موديو ان بو 0 
فتهينا ولدى حكومتنا وإدار تنأ كن السناعدة التي من انين اد 
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